JÓZEFA 2 SZLAMBORSKIGH 


RYMANSKA 


wdowa po urzedniku skarbowym, 


przezywszy lat 59, opatrzona SS. Sakramentami, umarla dnia 20 Listopada 
1878 roku. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w Piątek dnia 22 b. m. o godz. wpół do 4 z domu pod L. 283 
przy ulicy Sławkowskićj wprost na Cmentarz, na które pozostałe córki, Krewnych, Przyjaciół 
i pobożną Publiczność zapraszają. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


